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本报综合报道　据美国休斯敦近日报道，于上月刚刚
出生的美国休斯敦八胞胎中尚存活的７个婴儿中，又有两
个婴儿患了重病。



男婴伊金受细菌感染，他其中一位姊妹戈罗姆上周六
也因同样问题需接受检查，得克萨斯州儿童医院的林恩伯
斯夫医生说，伊金和戈罗姆已停止母乳喂哺，正接受抗生
素治疗。上周五的检查结果显示，伊金受到感染，戈罗姆
则在上周六进行健康评估时，发现也受到细菌感染。林恩
伯斯夫医生表示，除上述两名婴儿外，其余５人的进食情
况均有改善，表现良好。他们目前继续接受母乳哺育，虽
然尚未完全脱离危险期，但情况已经稳定。 